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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Liquidatie Fit-ln facilities B.V. 


Per 1-11-2015 is Fit-ln facilities B.V. (KvK-nummer: 17163944) in liquidatie. U kunt als schuldeiser 
binnen 2 maanden na publicatiedatum van deze aankondiging verzet aantekenen bij de Rechtbank te 
Den Bosch. 
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